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Acasă > Actualitate > Monumentul Mihai Eminescu din Cernăuţi, vandalizat 


La Cernăuţi a fost vandalizat monumentul poetului național Mihai Eminescu, 
conform unei postări publicate pe Facebook de către Nicolae Șapcă, președintele 
Societăţii Scriitorilor Români din Cernăuţi, redactorul-șef al ziarului „Monitorul 


Bucovinean” conform BucPress. 


„Statuia lui Mihai Eminescu din centrul Cernăuţiului vandalizată spre ziua comemorării Lui la 
135 de ani de la trecerea în veșnicie. Vă mulțumim pentru stima față de cultura română 


universală, fraţilor!”, a scris Nicolae Șapcă pe rețeaua de socializare. 


Fotografiile publicate în postare arată starea de deteriorare a monumentului, în special la 
soclul acestuia, cu plăci de marmură sparte și margini deteriorate 


